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Antworten 


v Richtig beantwortet X Falsch beantwortet ” fehlende Antwort 


Alle Fragen | 20 Richtig | 0 Falsch 


Frage 1 von 20 


1.6 
Welche Aussage ist richtig? Je grösser der Querschnitt eines Leiters, desto... 


Richtige Antwort: A. 
Ihre Antwort: A. 


v A. ...kleiner der Widerstand. 
B. ...grösser der Widerstand. 
C. ...kleiner der spezifische Widerstand. 


D. ...grösser der spezifische Widerstand. 


Punkte: 1 / 1 


Frage 2 von 20 


1.2 
Die elektrische Arbeit bezeichnet man auch mit 


Richtige Antwort: C. 
Ihre Antwort: C. 


A. Kilowatt(kW) 
B. Volt(V) 
v C. Kilowattstunde(kWh) 


D. Voltampere(VA) 


Punkte: 1 / 1 


Frage 3 von 20 


1.3 
Was versteht man unter Spannungsabfall? 


Richtige Antwort: C. 
Ihre Antwort: C. 


A. Restspannung einer entladenen Batterie. 


B. Ein mehr oder weniger grosser Spannungsverlust, der nicht mit dem ohmschen Gesetzt 
erklärt werden kann. 


v C. Man bezeichnet damit z.B die anden Klemmen eines Widerstandes gemessene 
Potentialdifferenz. 


D. Auf alle Fälle ein unerwünschter Spannungsverlust. 


Punkte: 1 / 1 


Frage 4 von 20 


1.10 

Vier Widerstände, R1=1000hm, R2=5000hm, R3=1kOhm und R4=5kOhm sind parallel 
geschaltet. 

Die Ströme in den einzelnen Widerständen sind... 


Richtige Antwort: B. 
Ihre Antwort: B. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. ...die Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden. 
v B. ...umgekehrt proportional zum Widerstandswert. 
C. ...proportional zum Widerstandswert. 


D. ...überall gleich. 


Punkte: 1 / 1 
Frage 5 von 20 
1.13 


Eine Signallampe mit den Daten 9V / 1W soll in einem Funkgerät, welches an 12V 
angeschlossen ist eingesetzt werden. Wie gross muss der Vorwiderstand 
dimensioniert werden? 


Richtige Antwort: C. 
Ihre Antwort: C. 


A. 520hm 
B. 33.30hm 
v C. 270hm 


D. 1000hm 


Punkte: 1 / 1 


Frage 6 von 20 


1.39 
Welches ist die Wellenlänge des Netz-Wechselstromes (50Hz) im freien Raum? 


Richtige Antwort: D. 
Ihre Antwort: D. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. 6000m 
B. 6000dm 
C. 6000cm 


v D. 6000km 


Punkte: 1 / 1 


Frage 7 von 20 


1.40 
Ein Voltmeter zeigt bei einer sinusförmigen Wechselspannung einen Wert von 80V an. 
Wie gross ist die Spitzenspannung (Upeak)? 


Richtige Antwort: A. 
Ihre Antwort: A. 


v A. 113.14V 
B. 226.28V 
c. 40V 


D. 230V 


Punkte: 1 / 1 


Frage 8 von 20 


8.1 

Die Trägerleistung eines AM-Senders (A3E) beträgt 100W. Mit einem PEP-Wattmeter 
wird ebenfalls 100W gemessen. Nun wird der Sender mit einem Ton 100% moduliert. 
Welche Leistung wird nun vom PEP-Wattmeter angezeigt? 


Richtige Antwort: B. 
Ihre Antwort: B. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. OW 
v B. 400W 
C. 100W 


D. 200W 


Punkte: 1 / 1 


Frage 9 von 20 


8.3 
Wie werden Amp&remeter angeschlossen und was ist dabei zu beachten? 


Richtige Antwort: B. 
Ihre Antwort: B. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. Das Amperemeter ist seriell in den Stromkreis einzuschlaufen. Das Messgerät soll möglichst 
hochohmig sein. 


Y B. Das Amperemeter ist seriell in den Stromkreis einzuschlaufen. Das Messgerät soll möglichst 
niederohmig sein. 


C. Das Amp&remeter ist parallel in den Stromkreis einzuschlaufen. Das Messgerät soll 
möglichst hochohmig sein. 


D. Das Amperemeter ist parallel in den Stromkreis einzuschlaufen. Das Messgerät soll 


möglichst niederohmig sein. 


Punkte: 1 / 1 


Frage 10 von 20 


8.7 
Wie werden Voltmeter angeschlossen und was ist dabei zu beachten? 


Richtige Antwort: D. 
Ihre Antwort: D. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. Das Voltmeter ist seriel zum Messobjekt anzuschliessen. Das Messgerät soll möglichst 
niederohmig sein. 


B. Das Voltmeter ist parallel zum Messobjekt anzuschliessen. Das Messgerät soll möglichst 
niederohmig sein. 


C. Das Voltmeter ist seriel zum Messobjekt anzuschliessen. Das Messgerät soll möglichst 
hochohmig sein. 


v D. Das Voltmeter ist parallel zum Messobjekt anzuschliessen. Das Messgerät soll möglichst 


hochohmig sein. 


Punkte: 1 / 1 


Frage 11 von 20 


v5 
Was muss der Funkamateur unter anderem zur Verhinderung von Störungen 
vorsehen? 


Richtige Antwort: A. 
Ihre Antwort: A. 


v A. Unnötige Aussendungen vermeiden 


B. Die Leistung für Sendeversuche um 50% reduzieren 


C. Es braucht keine speziellen Vorkehrungen 


D. Der Antennendraht muss isoliert sein 


Punkte: 1 / 1 


Frage 12 von 20 


v25 
Darf eine Meldung von Dritten von einem Funkamateur an einen anderen Funkamateur 
weitergeleitet werden? 


Richtige Antwort: C. 
Ihre Antwort: C. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. Nein, Meldungen von einem Funkamateur an einen anderen Funkamateur dürfen nicht 
weitergeleitet werden 


B. Ja, Meldungen von einem Funkamateur an einen anderen Funkamateur dürfen immer 
weitergeleitet werden 


vY C. Nein, Informationen von Dritten oder an Dritte dürfen im Amateurfunk nicht übermittelt 
werden; ausgenommen bei Notfällen 


D. Ja, im Amateurfunk dürfen alle Arten von Meldungen, darunter auch persönliche, übermittelt 


werden 


Punkte: 1 / 1 


Frage 13 von 20 


v34 
Welcher Rufzeichenzusatz kann verwendet werden, wenn eine Amateurfunkanlage an 
einem anderen Standort als dem üblichen betrieben wird? 


Richtige Antwort: A. 
Ihre Antwort: A. 


v A. /P 


B. /A 


Punkte: 1 / 1 


Frage 14 von 20 


v38 
Welcher Rufzeichenzusatz kann verwendet werden, wenn eine Amateurfunkanlage auf 
einem Binnenschiff betrieben wird? 


Richtige Antwort: B. 
Ihre Antwort: B. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. /P 
vB. /M 
C. /MM 


D. /BS 


Punkte: 1 / 1 


Frage 15 von 20 


v45 
Sie werden von HB9BPK/MM gerufen. Wo wird die Anlage betrieben? 


Richtige Antwort: D. 
Ihre Antwort: D. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 
A. Die Anlage wird an einem anderen Standort als üblich betrieben 
B. Die Anlage wird auf einem Schiff auf einem Schweizer See betrieben 
C. Die Anlage wird in einem Ballon betrieben 
v D. Die Anlage wird auf einer Hochseeyacht, die zum Beispiel im Mittelmeer unterwegs ist, 


betrieben 


Punkte: 1 / 1 


Frage 16 von 20 


v47 
Sind Funkamateure verpflichtet, ein Logbuch zu führen? 


Richtige Antwort: B. 
Ihre Antwort: B. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. Nur während Wettbewerben 
v B. Das BAKOM kann einen Funkamateur verpflichten, ein Logbuch zu führen 
C. Nein 


D. Ja, jede Verbindung muss darin aufgezeichnet werden 


Punkte: 1 / 1 


Frage 17 von 20 


Wie wird eine Bandbreite von 7 kHz ausgedrückt? 


Richtige Antwort: A. 
Ihre Antwort: A. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


v A. 7K00 
B. 0.7K 
C. 7KH 


D. K700 


Punkte: 1 / 1 


Frage 18 von 20 


v93 
Was bedeutet QSO? 


Richtige Antwort: A. 
Ihre Antwort: A. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


v A. Ich kann mit ... unmittelbar verkehren 
B. Erhöhen Sie die Sendeleistung 
C. Ich gebe Ihnen Empfangsbestätigung 


D. Vermindern Sie die Sendeleistung 


Punkte: 1 / 1 


Frage 19 von 20 


v105 
Wie lautet der Q-Code für „Ich gebe Ihnen Empfangsbestätigung"? 


Richtige Antwort: D. 
Ihre Antwort: D. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. QRX 
B. QRL 
cC. QTH 


v D. QSL 


Punkte: 1 / 1 


Frage 20 von 20 


v115 
Wie wird die Gruppe OLTEN buchstabiert? 


Richtige Antwort: C. 
Ihre Antwort: C. 


Für diese Frage erschienen die Antwortmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge. 


A. Oscar, London, Tango, Echo, Nova 
B. Oscar, Lima, Tanga, Emil, November 
v C. Oscar, Lima, Tango, Echo, November 


D. October, Lima, Tango, Echo, November 


Punkte: 1 / 1 


